

İÇİNDEKİLER 



Babü’s Saadc 





Şehzade Mektebi 
Hünkar Sofası 
Yemiş Odası 

Bunlan Biliyor muydunuz? 

Saray Gezisinde Uyulması Gereken Kurallar 













1ÖPKAPI SARAYI 
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Adalet Kulesi 

Adalet Kulesi İstanbul’un her yanından görülebilen ve im¬ 
paratorluğun gücünü gösteren bir yapıdır. Etrafındaki Sulta¬ 
nahmet ve Ayasofya camilerinin minareleriyle boy ölçüşecek 
kadar gösterişli bir yapıdır. Yüksekliği 45 metredir. Sarasın 
ve İstanbul’un en iyi gözlendiği bir yerdir. Bu özelliğinden 
dolayı Osmanlı döneminde Harem ağalannın kulede geceli 


önceleri ahşaptan olan kule geçirdiği bir yangından sonra 
19. yüzyıl başlannda toplantı salonunun üstünde bugünkü 
hâliyle restore edilmiştir. Adalet Kulesi’nin altında padişahın 


Kuleye “adalet” isminin verilmesinin devletin dört yanından 
hakkını aramak için gelen insanların bu kulenin alnnda bulu- 
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